MG ALARKO Liste No: o S/22-03 


4" DALGIÇ POMPALAR o”... 
DIAMOND PERFORMANCE SERİSİ 





ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 
ANKARA-TEL: (312) 4095200 
ANTALYA-TEL: (242) 322 00 29 
(262) 
(232) 


ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ Bu Liste, 01.03.2022 
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR Tari Liste Yerne 


TEKNİK ÖZELLİKLER ÜRETİM 
Basınç Debi Motor Gücü YERİ 


4"TRİFAZE POMPALAR 


.14.064.5092 4SD2/11 DMD 77-63-21 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/l 0,75 HP 
.14.064.5040 4SD2/16 DMD 112-92-31 mSS 0-1,8-3,3m3/ 1 HP 
.14.064.5042 4SD2/22 DMD 155-127-42 mSS 0-1,8-3,3m3/ 1,5 HP 
.14.064.5044 4SD2/28 DMD 197-161-53 mSS 0-1,8-3,3m3/ 2HP 
.14.064.5046 4SD2/38 DMD 281-230-76 mSS 0-1,8-3,3m3/ 3HP 
.14.064.5048 4SD2/50 DMD 394-294-107 mSS 0 - 1,8 - 3,3 m3/l 4HP 
.14.064.5138 4SD2/52 DMD 410-306-111 mSS 0-1,8-3,3m3/ 4 HP 
.14.064.5144 4SD2/60 DMD 473-353-128 mSS 0-1,8-3,3m3/ 5,5 HP 
.14.064.5049 4SD2/62 DMD 489-365-132 mSS 0-1,8-3,3m3/ 5,5 HP 
.14.064.5141 4SD2/65 DMD 513-353-143 mSS 0-1,8-3,3m3/ 5,5 HP 
0 - 4,8 mĉ°/h Debi İçin 
58-44-33 mSS 0 - 3,6 - 4,8 m3/! 
73-55-41 mSS 0 - 3,6 - 4,8 m3/! 
102-77-57 mSS 0 - 3,6 - 4,8 m3/! 
131-99-73 mSS 0 - 3,6 - 4,8 m3/! 
174-132-98 mSS 0 - 3,6 - 4,8 m3/! 
232-176-130 mSS 0 - 3,6 - 4,8 m3/! 
290-220-163 mSS 0 - 3,6 - 4,8 m3/! 
327-248-183 mSS 0 - 3,6 - 4,8 m3/! 
363-275-203 mSS 0 - 3,6 - 4,8 m3/! 
0 - 7,2 m/h Debi İçin 
58-45-30 mSS 0 - 4,8 - 7,2 m3/i 
65-51-34 mSS 0 - 4,8 - 7,2 m3/! 
79-62-42 mSS 0 - 4,8 - 7,2 m3/! 
101-79-53 mSS 0 - 4,8 - 7,2 m3/! 
123-96-64 mSS 0 - 4,8 - 7,2 m3/! 
145-113-75 mSS 0-4,8-7,2m3/ 
188-147-98 mSS 0-4,8-7,2m3/ 
238-185-116 Mss 0-4,8-7,2m3/ 
294-229-143 mSS 0 - 4,8 - 7,2 m3/l 


0 - 12,6 m/h Debi İçin 
43-31-18 mSS 0 - 9,0 - 12,6 m3/h 


İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00 
İZMİR-TEL : 232) 483 25 60 


ÜRÜN KODU| ÜRÜN TİPİ 



































.14.064.5139 4SD4/8 DMD 
.14.064.5107 4SD4/10 DMD 
.14.064.5109 4SD4/14 DMD 
.14.064.5111 4SD4/18 DMD 
.14.064.5056 4SD4/24 DMD 
.14.064.5058 4SD4/32 DMD 
.14.064.5059 4SD4/40 DMD 
.14.064.5095 4SD4/45 DMD 
.14.064.5060 4SD4/50 DMD 
































.14.064.5131 4SD6/8 DMD 
.14.064.5061 4SD6/9 DMD 
.14.064.5 4SD6/11 DMD 
.14.064.5 4SD6/14 DMD 
.14.064.5 4SD6/17 DMD 
.14.064.5 4SD6/20 DMD 
.14.064.5 4SD6/26 DMD 
.14.064.5 4SD6/34 DMD 
.14.064.5 4SD6/42 DMD 



































.14.064.5 4SD10/7 DMD 





.14.064.5072 


4SD10/10 DMD 


62-44-26 mSS 


0 - 9,0 - 12,6 m3/h 





.14.064.5074 


4SD10/14 DMD 


86-62-36 mSS 


0 - 9,0 - 12,6 m3/h 





.14.064.5076 


4SD10/18 DMD 


111-79-46 mSS 


0 - 9,0 - 12,6 m3/h 





.14.064.5077 


4SD10/22 DMD 


136-97-57 mSS 


0 - 9,0 - 12,6 m3/h 





.14.064.5078 


4SD10/28 DMD 


173-124-72 mSS 


0 - 9,0 - 12,6 m3/h 





4SD12/8 DMD 


0 - 16,2 m'ih 
50-25-10 mSS 


Debi İçin 
0 - 12,6 - 16,2 m3/h 





4SD12/12 DMD 


75-38-15 mSS 


0 - 12,6 - 16,2 m3/h 





4SD12/16 DMD 


101-51-21 MSS 


0 - 12,6 - 16,2 m3/h 





4SD12/20 DMD 


126-63-26 mSS 


0 - 12,6 - 16,2 m3/h 





4SD12/26 DMD 


163-82-33 mSS 
0 -21 m3/h D 


0 - 12,6 - 16,2 m3/h 


ebi İçin 





.14.064.5122 


4SD16/6 DMD 


36-23-12 mSS 


0-15-21m3/h 





.14.064.5086 


4SD16/9 DMD 


53-33-19 mSS 


0-15-21m3/h 





.14.064.5088 


4SD16/12 DMD 


71-45-25 mSS 


0-15-21m3/h 








.14.064.5124 


4SD16/16 DMD 


95-60-35 mSS 


0-15-21m3/h 








.14.064.5090 





NOT 


4SD16/20 DMD 








118-74-43 mSS 


1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 


2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 


0-15-21m3/h 








3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4- Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 
5- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 


7- Pompa seçimleri fiyat listesinde bulunan değerlere göre değil, kataloglarda bulunan kademe eğrileri üzerinden yapılmalıdır. 








8- Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının onaylanması 


zorunludur. 


Liste No: S/22-03 


4" DALGIÇ POMPALAR — ERN foua 
DIAMOND PERFORMANCE SERISI 


JALARKO 


CED 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL: (322) 457 62 23 

ANKARA-TEL: (312) 409 52 00 A j j j i j 

ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29 ONERILEN BAYI SATIŞ FIYAT LISTESI Bu Liste, 01.03.2022 
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00 Wi j j j Tarihli Liste Yerine 
BMIRTEL:  C39)48925 60 TUM FIYATLARA KDV DAHİLDİR Gecer 


ÜRÜN KODU 


ÜRÜN TİPİ 


TEKNİK ÖZELLİKLER 





Kademe 


Basınç 


Debi 


Motor Gücü 


PEŞİN ÜRETİM 
(t) YERİ 


4" MONOFAZE POMPALAR 


0 - 3,3 mĉ°/h Debi İçin 





.14.064.5091 


4SDM2/8 DMD 


56-48-21 mSS 


0-1,8- 





.14.064.5093 


4SDM2/11 DMD 


80-62-34 mSS 


-1,8 - 





.14.064.5041 


4SDM2/16 DMD 


112-92-31 mSS 


-1,8 - 





.14.064.5043 


4SDM2/22 DMD 


155-127-42 mSS 


-1,8 - 





.14.064.5045 


4SDM2/28 DMD 


197-161-53 mSS 


0 
0 
0 
0 


-1,8 - 





.14.064.5047 


4SDM2/38 DMD 


276-235-118 mSS 


0-1,8- 





0 - 4,8 m'/h Debi İçin 





.14.064.5 


4SDM4/6 DMD 


44-33-24 MSS 


0 - 3,6 - 





.14.064.5 


4SDM4/10 DMD 


73-55-41 mSS 


3,6 - 





.14.064.5110 


4SDM4/14 DMD 


102-77-57 mSS 


3,6 - 





.14.064.5112 


4SDM4/18 DMD 


131-99-73 mSS 


3,6 - 





.14.064.5057 


4SDM4/24 DMD 


174-132-98 mSS 


0- 
0- 
0- 
0- 


3,6 - 





4SDM6/6 DMD 


0 - 7,2 M?h Debi İçin 


43-34-23 MSS 





4SDM6/8 DMD 


58-45-30 mSS 





4SDM6/11 DMD 


80-62-41 MSS 





4SDM6/14 DMD 


101-79-53 mSS 





4SDM6/20 DMD 


144-113-76 mSS 
0 - 12,6 mh 





Debi İçin 





.14.064.5 


4SDM10/5 DMD 


31-22-13 MSS 


0 - 9,0 - 12,6 m3/h 








.14.064.5 


4SDM10/7 DMD 


43-31-18 MSS 


0 - 9,0 - 12,6 m3/h 





.14.064.5073 


4SDM10/10 DMD 


62-44-26 mSS 


0 - 9,0 - 12,6 m3/h 





.14.064.5075 


4SDM10/14 DMD 


86-62-36 MSS 


0 - 9,0 - 12,6 m3/h 





.14.064.5142 


4SDM12/6 DMD 


0 - 16,2 m'ih 
38-19-8 mSS 


Debi İçin 


- 16,2 m3/h 





.14.064.5136 


4SDM12/8 DMD 


50-25-10 mSS 


- 16,2 m3/h 





.14.064.5127 


4SDM12/12 DMD 


75-38-15 mSS 
0-21m3/hD 


- 16,2 m3/h 


ebi İçin 





.14.064.5123 


4SDM16/6 DMD 


36-22-13 mSS 


0-15-21m3/h 








.14.064.5087 


ÜRÜN KODU 


4SDM16/9 DMD 


ÜRÜN TİPİ 


53-33-19 mSS 


-21m3/h 





Motor Gücü 


PEŞİN ÜRETİM 
4) YERİ 


4" 4 TG SERİSİ GÜNEŞ ENERJİLİ DALGIÇ POMPALAR 
0 — 9,6 m3/h Debi için 
34.486 


10.14.064.5145 


4 TG 4/3 


42-38-16 mSS 


0-2,7 -7,2 m3/h 





10.14.064.5146 


4 TG 6/3 


37-30-20 mSS 


0 - 4,8 - 9,6 m3/h 





10.14.065.8215 


NOT 





SDP001 GÜNEŞ 
ENERJİLİ DALGIÇ 
POMPA PANOSU 











1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 











2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

4- Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

5- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

7- Pompa seçimleri fiyat listesinde bulunan değerlere göre değil, kataloglarda bulunan kademe eğrileri üzerinden yapılmalıdır. 

8- Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının onaylanması 
zorunludur. 

9- 4TG serisinde Güneş ve Rüzgar Enerjisinde Max Voltaj DC 90-360 V , Şebekede AC180-240 50 Hz olup , sadece SP1000 
kontrol kutusu ile birlikte kullanılmalı, harici pano asla kullanılmamalıdır. 


